


iMATIONS QUAST-STATIQUES POUR UN GAZ PARFAFT 
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Caracteristiqtie de la 
transformation 


T = cste 


V = cste 
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Autres relations 


PV = cste 


Q = nC^ AT (pour = cste) 
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Caracteristique de la 
transformation 


P - cste 
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Autres relations 


Q - - ate > 


PV 7 - cste 
TV 7-1 - cste 
TP'-t - cste 
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DE LA THERMODVNAMIQUE; BILAN 


Le 1" principe 


=*• Pour une transformation finie 

SU = W + Q ! 

=* Pour une transformation infinitesimale: 

dU = 3W + 6Q 

j 

Expression du travail 

=* cas general : W = -V' P dV 

Jy. ** r 


Si transformation quasi-statique: W = -V' PdV 



Une nouvelle fonction d’etat: I’enthalpie H 


=*■ H = U+PV 
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=» °our une transformation mono bare (fun systeme ferme = Q 


Detente de Joele-Cay Lussac 

=* Conservation de U 


=* Pout un GP : T. = T f (detente isotherme si detente quasi-statique) 

Premiere loi de J«uU 

Detente de Joule-Kelvin 

=*■ Conservation de H pour ’’unite ds masse de fhjide transvase 

=* Pour un CP, detente monotherme 

Deincitmt loi de Joule 

Capadtes thermiques 




C v et C, sont accessibles de fa<;on experi mentale 
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Phase condensee 
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dU = C v dT 
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